

COMUNE DI AMATRICE 


PROVINCIA DI RIETI 

Ordinanza n. Si del 3/9/2016 


Oggetto: Sisma del 24.8.2016. apertura provvisoria farmacia Mauro 


1L SINDACO 


CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il 
giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da 
successive scosse di forte intensita che hanno determinato una grave situazione di pericolo per 
l'incolumita delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. 

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonche 
numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici 
pubblici e privati. alia rete dei servizi essenziali ed alle attivita economiche. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016. adottato ai sensi delfarticolo 3, 
comma 1 , del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

CONSIDERATO che la gravita dell'evento e del suo impatto non rendono possibile 1'applicazione di 
metodologie ordinarie. 

VISTO l'art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Digs 267/2000; 

VISTO il decreto emergenziale del Sindaco n 2 del 27/8/2016; 

RITENUTO di dover procedere all'apertura immediata del punto di distribuzione farmaci nelle 
more delle attivita amministrative di autorizzazione della stessa; 

PRESO ATTO dell'esito positivo del primo sopralluogo efifettuato il 1/9/2016 dagli organi 
competenti; 

VISTO l'OCDPC 388/2016; 

VISTO il decreto della Regione Lazio n. 453/2016 


DI AUTORIZZARE l'apertura della farmacia del dott. Massimiliano Mauro in prossimita dell'area 
PASS di Amatrice, zona don Minozzi. 


ORDINA 



